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SHRINE _BOYL 


La quatrième edition annuelle de la classique du Shrine Bowl mets aux prises les 
adversaires d'origine les Stingers de Concordia et les Redmen de McGill, samedi, le 13 
octobre 1990 au stade de l'université Concordia. Les Stingers chercheront à venger 
leur défaite crève-coeur de 10-8 face à McGill lors de la presentation de la coupe 
Shaughnessy, plus tôt cette saison. 


Tel que veut le destin, les Stingers sont à la recherche d'une première conquête du 
Shrine Bowl. L'année dernière, Bishop's orchestrait une dramatique victoire de 15-9 
au dépend de Concordia. Les Gaiters ont compté douze points sans riposte au 
quatrième quart grâce a des courses spectulaires de Keith Kelly. Concordia affiche 
donc un dossier de 0-3 lors de cette classique, subissant les défaites aux mains des 
Redmen de McGill par les pointages de 31-20 en 1987, et 27-7 en 1988. 


